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ELECTIONS LÉGISLATIVES 


SCRÜTIN DE BALLOTTAGE 
- DU 12 MARS 1967 - 


6°" Circonscription de Boulogne - Nord 


HENRI COLLETTE 


DÉPUTÉ SORTANT 


SUPPLÉANT, RAYMOND HOREL. 
INGÉNIEUR CONSEIL 





Électrices, : Electeurs, 


Merci pour les 22.863 suffrages qui se sont 
portés sur nos candidatures, soit un pourcentage 


de #45, 70 dès le 1° tour. 


Ce succès et cette marque de confiance massifs expriment 
de façon catégorique la volonté du suffrage universel. 





Nous avons besoin de votre appui Dimanche pour 





assurer Île soutien de la V°"* République. 





VOTEZ SANS DÉFAILLANCE 
FAITES VOTER VOS AMIS, 
PAS D'ABSTENTION. 


Henri COLLETTE | SUPPLÉANT : 
Rd Le Raymond HOREL 


CONSEILLER GÉNÉRAL INGÉNIEUR CONSEIL 
DÉPUTÉ SORTANT 


CANDIDAT V"* REPUBLIQUE Vu et approuvé : Les Candidats 


LEMAIRE + Ardres 
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